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HOBbltt BMA KJ1EIUA 

MACRONYSSUS EVANSI (PARASITIFORMES: GAMASINA) 

C JlETyHMX MblWEtt 

M. K. CTaHioKOBHq 

Macronyssus evansi sp. n. onHcaH no caMKe c HOMHHUbi BpaH^rra h 6yporo ymaHa H3 KpacHOHp- 
CKoro Kpan h c KaMqaTKH. 

HoBbm bh/i KJiema po/ia Macronyssus Kolenati, 1858 ceM. Macronyssidae Oudemans, 1936 
o6Hapy>KeH Ha homhh ue BpaH/iTa Myotis brandti Evers., 1845 h Ha SypoM ymaHe Plecotus auritus L., 
1758 b KpacHonpcKOM Kpae b 1986—87 rr., a TaK>Ke Ha homhhhc BpaH/vra h Ha Myotis sp. Ha KaivmaTKe 
b 1984 r. 1 OnncaHHe h pncyHKH HOBoro BH,aa npHBe^eHbi no caMKe. CaMeu h npoTOHHM(|)a HeH3BecTHbi. 

Macronyssus evansi Stanjukovich sp. n. 

CaMKa (rojiOTHn). ilJiHHa Te.na 0.660 (0.650—0.750), 2 mHpHHa 0.440 (0.435—0.510). 

ilopcajibHan CTOpOHa (cm. pncyHOK, /). ilJiHHa .aopcaJibHoro mHTa 0.535 (0.530—0.680), uiHpHHa 
0.300 (0.290—0.380). Ha iHHTe, HMeiomeM cjia6o Bbipa>KeHHbiH qemyHMaTbiH pncyHOK, pacnojiaraioTcn 
30 nap meTHHoK. lUeTHHKH F\ — 0.030, ET i — 0.040 h ET 2 — 0.045. LUeTHHKH D\ —0.038, a Z) 3 h 
Dq — 0.048 (caMbie /yiHHHbie b D-cepnn); D 2l D 4y D&, D s — 0.040, a Di — 0.042. lUeTHHKH S 8 oneHb 

MeJIKHe. LUeTHHKH Sc H Z >3 npH6jIH3HTeJIbHO paBHbl. Ha CB 06 o/lHOH OT LUHTa AOpCaJIbHOH nOBepXHOCTH 
Tejia rojiOTHna 39 ihcthhok cnpaBa h 44 cjieBa (y napamnoB — ot 39 £0 46 meTHHOK) a-hhhoh 0.025— 
0.040; KayaajibHbie meTHHKH — 0.045. 

BeHTpajibHan CTOpOHa (cm. pncyHOK, 2 ). TpHTocrepHyM c AJiHHHbiMH onymeHHbiMH JiauHHHHMH. 
npearpy^HaH oOjiacTb cjia6o XHTHHH3HpOBaHa. CrepHajibHbiH ihht KaK Ha pncyHKe, 2 . U-nHHa mHTa 
0.045 (0.040—0.060), rnnpHHa Ha ypoBHe Si* — 0.180 (0.160—0.190); ajihhb Sti — 0.060, St 2 — 
0.065, S/ 3 — 0.055, MSt — 0.065. reHHTo-BeHTpajibHbift ihht c 3 aKpyrjieHHbiM 3 aAHHM KpaeM, co cjia6o 
3aMe?HbiM ceTqaTbiM pncyHKOM. U-nHHa reHHTaJibHbix meTHHOK — 0.060. AHajibHbin ihht HenpaBHJibHo 
TpeyrojibHofi (JjopMbi, ero AJiHHa 0.075 (0.070—0.080). IlocTaHajibHaH meTHHKa — 0.040, noMTH b 2 pa3a 
HJiHHHee aaaHajibHbix — 0.025. Y rojiOTHna Ha HenoKpbiToft mHTaMH nOBepXHOCTH HacMHTbiBaeTCH 
68 meTHHOK ajihhoh 0.025 — 0.055. LlepHTpeMbi (AJiHHa 0.300 — 0.380) 3aKaHMHBaiOTCH Ha ypOBHe cepe- 

/LHHbl nepBbIX KOKC. 

THaTOCOMa. IllHpHHa 0.090 (0.090—0.105). B neHTOCTepHajihHofi 6opo3/iKe pacnojiaraioTcn 
20 3y6qHKOB no 2 b pHfly (cm. pncyHOK, 3). Ba3ajibHbiH mjichhk xeJiHuep 0.040, anHKaJibHbiH mjichhk 
xejiHuep — 0.060. Heno/iBH>KHbiH naJieu xeJiHuep 0.043; c npHTynjieHHOH BepiHHHOH, BOOpyweH ohhhm 
ocTpbiM BeHTpajibHbiM 3ydMHKOM (cm. pHcyHOK, 4 ). no/iBH>KHbiH najieu xejiHuep, TaK>Ke c npHTynjieH- 
HOH BepUJHHOH, 0.033. 


1 npHHOCHM rjiyOoxyio OjiaronapHOCTb XpHTaHKOBy A. M. h TnyHOBy M. n., coOpaBLUHM MaTepHaji 
b KpacHonpcKOM Kpae h Ha KaMwaTKe. 

2 Pa3Mepbi ^aHbi b mm; b cKofiKax —naHHbie hjih £pyrHX 3K3eMnjinpoB THnoBon cepHH. 
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Macronyssus evansi sp. n. CaMKa. 

1 —AopcajibHan cTopoHa; F\ —jiofiHbie, ET\, ET 2 — Hapy>KHbie BHCo^Hbie, Sc — jionaTOMHbie, D\ — D a— Aop- 
cajibHbie, — npe^KpaeBbie, 1\, h, h — BCTaBOHHbie meTHHKH; 2 — BempajibHaH CTopOHa: 5/[— 5/3 — CTepHaJib- 
Hbie, MSt — MeTacTepHa^bHbie meTHHKH; 3 — AeftTOCTepHajibHaa 6opo3AKa; 4 — K„iemHH xejmuepbi. 


Horn. Kokch I — IV c 3 aMeTHbiMH KOKcaJibHbiMH 6opo3AKaMH. AHTepoBeHTpajibHon mnn Ha II KOKce 
cpe^HHx pa3MepoB. Ha 6eapax I Hor pacnojiaraeTcn napa Aopca;ibHbix SeApeHHbix meTHHOK — 0.090, 
3a MeTHO npeBbimaiomHx no ,zyiHHe Bee ocTajibHbie meTHHKH kohchhoctch. J\jw Ha jianoK I Hor 0.085, 
a LUHpHHd — 0.035. HeTbipe Tap3a;ibHbie meTHHKH cHa6>KeHbi ho>kkoh. 

/^H^^epeHUHajibHbiH ^HarH03. Hobuh bha Macronyssus evansi otji nnaeTCH ot ^pyrHx bhaob 
po^a Macronyssus xapaKTepHofi (popMOH h CTpyKTypon CTepHa;ibHoro mHTa; b BH^e /myx hctkhx 
6opo3A no3a^H meTHHOK S/j h 5 / 2 ; bth 6opo3Abi pe;ibe(j)HO BbmejimoTcn Ha (pOHe oneHb cjia6oro 
iiiTpHXOBoro pncyHKa. 3a^HHe yrjibi mHTa 3aKpyi\neHbi. KpoMe Toro, corviacHO ^HarH03y poaa Macro¬ 
nyssus (Radovsky, 1967), Bee bhaw po^a hmcfot He 6ojiee 28 nap meTHHOK Ha ^opcajibHOM mHTe. 
y Macronyssus evansi hx 30 nap — noflBjinioTCfl flonojiHHTejibHbie 2 napbi meTHHOK (BcraBOHHbie 
meTHHKH / 2 , h Ha pHcyHKe, /). 

MaTepnaJi. rojioTHn (Ng 9943) c Myotis brandti H3 nemepbi Jle/iona/iHaH KpacHonpcKoro Kpan, 
22 III 1987 r. (XpHTaHKOB A. M.). flapaTHnbi: H3 KpacHoapcKoro xpaa — 9 TaM >Ke, rfle h rojioTHn; 
1 9 — H3 nemepbi 3anaflHH, 9 II 1986 r.; 3 $ — H3 nemepbi noflHeOeCHan, 2 III 1986 r.; 1 9 — 
c Piecotus auritus — H3 nemepbi KpacHoapcKan, 2 II 1986 r.; c KaMqaTKH — 1 9 M. brandti — H3 ne¬ 
mepbi 03epHan; 30 IV 1986 r. h 19 — c Myotis sp. TaM >Ke (TnyHOB M. H.). Thhoboh MaTepnaJi xpa* 
hhtch b KOJiJieKUHH 3oojiorHqecKoro HHCTHTyTa AH CCCP, JleHHHrpa^. 

B KpacHonpcKOM Kpae KJiemn o6Hapy>KeHbi Ha 3 HOHHHuax EpaH^Ta H3 48 oOcjieAOBaHHbix 
h TOJibKO Ha o/iHOM «3 25 6ypbix ymaHOB. 
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THE NEW SPECIES MACRONYSSUS EVANSI (PARASITIFORMES, GAMASINA), FROM BATS 

M. K. Stanjukovich 

SUMMARY 

A description of female of Macronyssus evansl sp. n. found on Mytis brandti Eversmann, 1845 
(type host) and on Plecotus auritis Linnaeus, 1758 in Krasnoyarsk region and Kamchatka is given. 




